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DE: 


Concesión definitiva. 

Proyecto: Construcción Electrificación 
SING varias localidades de 
Camarones. BIP 30401372-0 


2 0 MAR 2012 


INTENDENTA REGIÓN ARICA Y PARINACOTA. 


A. : SR. ANDRÉS SEPULVEDA ALCAÍNO. 


GERENTE ZONAL CGE. 


De nuestra consideración: 


Junto con saludar, exponemos a Ud. lo dispuesto en el Articulo Cuarto del 
Convenio, en atención a que CGE nos hizo llegar copia del Decreto de la SEC, 
que autoriza la construcción de extensiones provisorias desde dic-2016 hasta 
dic-2017, fuera de la zona de concesión. No obstante se mantiene pendiente la 
presentación de la solicitud de concesión definitiva, materia que hemos 


solicitado en reiteradas oportunidades a CGE sin respuesta. 


Por lo anteriormente expuesto otorgamos un plazo de 15 días corridos para que 
CGE presente al Gobierno Regional, 
definitiva, presentada a la SEC. Se debe considerar la aplicación del literal c) 
del Articulo Duodécimo del Convenio. 


Saluda atentamente 
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